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PART III 
Marine Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(2) 


( 3 ) 


നമ്പർ ഡി6 -1270 / 2015 /എസ് . ഇ . 

2016 ജൂ ലൈ 8. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ്ഉത്തരമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
ചുവടെ ചേർത്തി രി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സംസ്ഥാന 
പാ തു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ്/ ഇറി ഗേ ഷ ൻ വകു പ്പ് / കേന്ദ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എന്നിവയിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
കരാറുകാരിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ 
വെവ്വേറെ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ അഥവാ 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മാർഗ്ഗം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ 
സർവ്വീസ്മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


2 15 / എച്ച് . ഇ . ഡി ./ എ ൻ . സി ./ 2016 - 17 
മല പ്പുറം ജില്ല - പൊന്നാനി മത്സ്യബന്ധന 
തുറമുഖം- അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിനു 
മുകളിലെ കോൺഫ റൻസ് ഹാളിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2.17 ലക്ഷം 


5 ,500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 


500 + വാറ്റ്. 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 27 -7 - 2016 മുതൽ 28 -7-2016 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
3 വരെയും 29 - 7 - 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയും. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 
നമ്പർ പേരും ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 4-8-2016 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ. 


- (1) 


(2) 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4 - 8 - 2016 
വൈകിട്ട് 4 മണി. 


14 / എച്ച്. ഇ . ഡി ./ എൻ. സി./2016- 17 - കണ്ണൂർ 
ജില്ല -മാപ്പിളബേ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിലെ 
പുതിയ താല്ക്കാലിക ഷെഡുകളുടെ വൈദ്യുതീ 
കരണവും നിലവിലുള്ള ഷെഡുകളിൽ പുതിയ 
മീറ്റർ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കലും - 2.40 ലക്ഷം 6,000 


- കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ “ ബി യും അതിനു 
മുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 1 മാസം. 
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ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ഹാർബർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
വകുപ്പ് ഉത്ത ര മേ ഖലാ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യറുടെ അപകാരം ചെയ്യാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ഓഫീസിൽനിന്നും 27 - 7- 2016 മുതൽ 28 -7 -2016, 10 മണി മുതൽ - സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
3 മണിവരെയും 29 - 7- 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെയും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ആയതിന്റെ വിലയും വില്പന നികുതിയും ( മടക്കിക്കൊടുക്കു മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ 
ന്നതല്ല ) അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധി 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ ഫേം പീരീഡ് ദർഘാസുകൾ 
- പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് കവറിലാക്കി പ്രവൃത്തിയുടെ 

തുറക്കുന്നതു മുതൽ 4 മാസം ആ യി രിക്കും. കേരള 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ 
പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 

നിബന്ധനകളും ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ 
ഹാർബർഎഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്, ഉത്തരമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

ഉത്ത ര വു കളും ഈ ദർഘാ സിനും ബാധക മാ യി രിക്കും. 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 4 - 8 - 2016 വൈകു ന്ന രം 
3.30 മണിക്ക് മുമ്പായി രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ അഥവാ സ്പീഡ് 

29 - 6- 2004 - ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ( ആർറ്റി.) 255/2004/ 

എഫ് & പിഡി ഈ ദർഘാസിനും ബാധക മാ യിരിക്കും. 
പോസ്റ്റ് മാർഗ്ഗം ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 4- 8- 2016 വൈകുന്നേരം 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾക്കുള്ള അപേക്ഷ യോ പൂ രി പ്പിച്ച് 
3.30 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ആയത് തപാൽ 

സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോ യാതൊരു കാരണവും 
തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാലോ ആയാലും 

കാണിക്കാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്ത മാ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ അവധിയായി 

പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പ്രതിരോധവും 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 

കണക്കിലെടുക്കുന്നതാകുന്നു . 
വൈകു ന്നേരം 3 .30 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പി - സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ക്കേണ്ടതും അതോടൊപ്പംതന്നെ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 

ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉത്തരമേഖല , 
ഹാർ ബർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വകുപ്പ്, ഉത്ത ര മ ഖല , ചക്കോരത്ത്കുളം, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്- 6 എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം എരഞ്ഞിപ്പാലം പോസ്റ്റ്, കോഴിക്കോട്-6. സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രേഖ അടക്കംചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഫോൺ: 0495 - 2360379. 

എഞ്ചിനീയർ. 
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